LIDIA 


CETNER 


NAUCZYCIELKA 
opiekunka chorych 
NAJDROŻSZA SIOSTRA I CIOCIA 


przeżywszy lat 66, po ciężkiej chorobie, zaopatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 8 stycznia 1987 roku. 


MSZA SWIETA odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej w Borku Fałęckim we środę 14 stycznia br. 
o godzinie 14.45, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRA Z MĘŻEM, SIOSTRZEŃCY I RODZINA 


